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during radical retropubic prostatectomy, 499 
Bladder biopsy, 451 
Bladder cancer 
B cell lymphoma, 381 
B,-integrin expression in, 177 
Fas expression in, 392 
granulocyte colony-stimulating factor expression in, 177 
leptin receptor in, 408 
multidrug resistance, 694 
muscle-invasive, 619 
p53 mutations and, 392 
prostate cancer and, 268 
radical cystectomy for, 73 
superficial, 457 
transurethral resection of, antibiotics after, 457 
treatment of 
antibiotics, 457 
bacille Calmette-Guérin, 596, 682, 878 
chemotherapy, 73, 466, 619 
interleukin-12 DNA vaccine, 596 
local bladder hyperthermia and chemotherapy, 466 
mitomycin C, 682 
thermotherapy, 466 
tyrosine kinase inhibitors of epidermal growth factor 
receptor, 619 
Bladder function, 3A-24 
Bladder hernia, inguinal 
bowel ischemia masked by, 175 
after radical retropubic prostatectomy, 278 
Bladder hypertrophy, 3A-11 
Bladder neck suspension, pubic osteomyelitis incidence 
after, 704 
Bladder outlet obstruction 
bladder biopsies in, 451 
bladder hypertrophy and, 3A-11 
detrusor overactivity and, 3A-1] 
Bladder pressure 
condom catheter method for measuring, 56 
isovolumetric, 56 
Bladder tumors, transurethral resection of, 873 
Bladder wall abscess, 778 
Body mass, androgen deprivation therapy effects on, 742 
Bone anchors, 704 
Bone metastases, 321, 940 
Bone windows, 823 
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Book reviews 
Prostate Cancer Methods and Protocols, 213 
Prostatitis Manual: A Practical Guide to Management of 
Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome, 213 
Botulinum-A toxin 
detrusor overactivity treated with, 868 
overactive bladder treated with, 1071, 3A-65 
BPSA, 905 
Brachytherapy 
iodine-125, 110 
low-dose-rate, for prostate cancer, 1128 
prostate, 293 
stress incontinence after, 293 
urinary incontinence after, 293 
Burch colposuspension, for stress incontinence, 676 


CA 19-9, 381 
Calcium oxalate stones, 7 
Calculi 
cystine, 630 
ureteral, 175 
Carboplatin, 778 
Carnitine, 641 
Cathepsins, 1089 
Catheters 
condom, for bladder pressure measurements, 56 
removal of, after radical retropubic prostatectomy, 513 
silicone, for hydrocele, 170 
urethral, for prostate retraction during laparoscopic 
radical prostatectomy, 1168 
Cellular adhesion molecules, 688 
Cellular FLICE-like inhibitory protein, 1198 
Chemotherapy 
adjuvant, 556 
bladder cancer treated with, 73, 466, 619 
bone metastases from prostate cancer treated with, 32] 
high-dose, fertility after, 137 
local bladder hyperthermia and, 466 
nonseminoma treated with, 556 
after orchiectomy, for germ cell tumors, 144 
penile cancer treated with, 778 
testicular canver treated with, 137 
Children 
benign renal diseases in, 566 
benign renal mesenchymoma in, 
bladder wall abscess in, 778 
febrile urinary tract infection in, 
renal diseases in, 566 
urethral obstruction in, 967 
urinary incontinence in, 3A-45 
urolithiasis in, 159 
Chromogranin A, 523 
Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. See also 
Pelvic pain syndrome 
acupuncture for symptoms of, 212 (letter) 
etiology of, 3A-75 
management of, 3A-75 
mepartricin for, 13 
National Institutes of Health-Chronic Prostatitis Symptom 
Index, 1027 
urinary biomarkers for, 22 
Circumcision, sexual function effects of, 155 
Clostridium perfringens, 1178 
Color Doppler-guided prostate biopsy, for prostate cancer 
detection, 301 
Complementary and alternative therapies, 282, 288. See also 
Alternative therapies 
Computed tomography 
helical, for urinary stone imaging, 828 
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noncontrast, for noncalcareous hydronephrosis diagnosis, 
225 
stents distinguished from urinary tract stones on, 823 
Condom catheters, for bladder pressure measurements, 56 
Congenital vesicovaginal fistula, 175 
Contact laser prostatectomy, 882 
Continent right colon reservoir, 577 
Continent urinary diversion, pouchograms after, 435 
Contrast-enhanced dynamic magnetic resonance imaging, 
922 
Cooled thermotherapy, for benign prostatic hyperplasia, 716 
Corpus cavernosum 
arteries of, 539 
estrogen receptors in, 382 
nitric oxide release from, 184 
relaxation response, in rats, 1004 
scorpion toxin effects on, 184 
sinusoidal adherens junctions in, 201 
vascular junctions of, 201 
Cough leak point pressure, 811 
Cryoablation, renal, 1209 
Cutaneous metastases from genitourinary malignancies, 
1021 
Cystadenoma, appendiceal, 981 
Cystectomy 
bladder tumor residual evaluations using, 873 
radical 
bladder cancer treated with, 73 
female sexual dysfunction after, 1153 
gender differences in, 1095 
Cystic renal mass, 981 
Cystine calculi, 630 
Cystinuria, 630 
Cystourethrography, voiding, 967 
Cytology, voided urine, 33 


DAZ, 131 
Decision-related adjustments, after prostate cancer 
diagnosis, 751 
Desmopressin, 994 
Detrusor muscle 
dysfunction of, in elderly, 3A-17 
electrical coupling in, 3A-3 
overactivity of 
bladder outlet obstruction and, 3A-11 
botulinum A toxin injection for, 868 
cholinergic agent-refractory, 868 
description of, 3A-3 
spontaneous activity in, 3A-3 
Dexamethasone, 120 
Diaphragmatic injury, laparoscopic, 419 (letter) 
Dimethy] sulfoxide instillation of bladder, eosinophilic 
cystitis after, 1182 
Disseminated fungal infection, 981 
Docetaxel, 1138 
Dutasteride, for benign prostatic hyperplasia, 709 


Elderly 

overactive bladder in, 3A-17 

stress incontinence in, 665 

transvaginal surgery in, 665 
Electrical stimulation, for overactive bladder, 61 
Electrovaporization, for lower urinary tract symptoms, 882 
Embolization 

superselective, for arteriovenous intracavernous post- 

traumatic fistula, 380 

varicocele, 359 
Endometrial carcinoma, 354 
Endopyelotomy, percutaneous antegrade, 230 
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Endoscopy, for pediatric urolithiasis, 159 
Endothelin-1, 190 
Endourology, argon plasma coagulation in, 387 
Enuresis, 994 
Eosinophilic cystitis, 1182 
Epidermal growth factor, 22 
Epidermal growth factor receptor, 619 
Epididymitis 
after brachytherapy, 293 
after transrectal ultrasound prostate biopsy, 306 
Erectile dysfunction. See also Sexual dysfunction 
alprostadil for, 951 
estrogen and, 382 
hypogonadal men with, 348 
lower urinary tract symptoms and, 1148 
obstructive sleep apnea syndrome and, 545 
phytoestrogens and, 382 
after radical prostatectomy, 960 
sildenafil citrate for, 762, 951, 960 
testosterone supplementation effects on, 348 
Erratum, 1213 
Estrogen 
erectile dysfunction and, 382 
mepartricin effects on, 13 
Estrogen receptors, 382 
External beam radiotherapy 
prostate cancer recurrence after treatment with, 625, 922, 
046 
prostate-specific antigen increases after, 1132 
External-internal nephro-uretero-ileal stents, 438 
Extracorporeal magnetic innervation, for urinary 
incontinence after radical prostatectomy, 264 
Extracorporeal shock wave lithotripsy, for renal calculi, 574 
Extraperitoneal bilateral cutaneous ureterostomy, 973 
-zrin, 609 


Factor VIII deficiency, 175 
Fas expression 
in bladder cancer, 392 
in urothelial cancer, 1198 
Fat mass, androgen deprivation therapy effects on, 742 
Fecal incontinence, functional magnetic stimulation for, 210 
(letter) 
Fertility, after high-dose chemotherapy, 137 
Fibromuscular dysplasia, renal transplantation using kidneys 
with, 656 
Fistula 
arteriovenous intracavernous post-traumatic, 380 
urethral, 175 
vesicovaginal, 175 
Flaxseed-supplemented diet, 900 
Fluorescence in situ hybridization of urothelial cells in 
transitional cell carcinoma, 398 
Follicle-stimulating hormone, 342 
Foreign body removal from penis, 1183 
Foreskin, testosterone treatment of, 999 
Fournier's gangrene, 176 
Free-floating intraperitoneal pelvic mass, 176 
Functional magnetic stimulation 
fecal incontinence treated with, 210 (letter) 
for urinary incontinence after radical prostatectomy, 264 
urinary incontinence treated with, 210 (letter) 
Fungal infection, disseminated, 981 


Ganglioneuroma, 584 
Gelatin matrix, for laparoscopic diaphragmatic injury repair, 
419 (letter) 
Gender 
lower urinary tract symptoms and, 487 
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radical cystectomy and, 1095 
Gene therapy 
human chorionic gonadotropin-beta promoter-based, 613 
testicular cancer treated with, 613 
Genistein-rich extract, 259 
Genitourinary malignancies, cutaneous metastases from, 
1021 
Genitourinary prolapse 
somatic peptide-containing nerve abnormalities in, 591] 
urinary incontinence and, 591 
Germ cells, 380 
Germ cell tumors 
chemotherapy after orchiectomy for, 144 
laparoscopic retroperitoneal lymph node dissection in, 
550 
organ-sparing surgery for, 421 
Gleason score, 103 
Glucose, 253 
Gonadotropin-releasing hormone stimulation test, after 
microsurgical varicocelectomy, 1143 
Granulocyte colony-stimulating factor 
bladder cancer expression of, 177 
urothelial cancer-induced production of, 377 
Granulocytic sarcoma of testes, 584 
GSTP1, 414 
Guaifenesin, 175 


Hand-assisted laparoscopic resection of autosomal dominant 
polycystic kidney, 369 
Helical computed tomography, for urinary stone imaging, 
828 
Hemostasis, during partial nephrectomy, 976 
Heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor, 
i. 
Heparin-containing mast cells, 195 
Herbal supplements, for prostate cancer, 288 
HER-2/neu protein overexpression, in transitional cell 
carcinoma, 786 
Hernia, inguinal bladder 
bowel ischemia masked by, 175 
after radical retropubic prostatectomy, 278 
Herniorrhaphy, laparoscopic prosthetic mesh inguinal, 380 
High-dose chemotherapy, 137 
High-grade prostate intraepithelial neoplasia 
ezrin expression in, 609 
monofocal, 1105 
plurifocal, 1105 
prostate biopsy, 503, 1105 
High-intensity focused ultrasound 
for localized prostate cancer, 297 
for prostate cancer recurrence, 625 
Holium laser, plasma bubble formation induced by, 586 
Hormonal therapy 
lymph node status effects on, 928 
neoadjuvant 
insulin-like growth factor binding protein-3 expression 
and, 1184 
sexual functioning and, 946 
Hormone-refractory prostate cancer 
bone markers as prognostic factors in, 321 
bone metastases associated with, 321 
luteinizing hormone-releasing hormone analog with 
somatostatin analog and dexamethasone for, 120 
samarium-153-lexidronam complex for, 940 
zoledronic acid and imatinib mesylate for, 934 
Human chorionic gonadotropin-beta promoter-based gene 
therapy, 613 
Hydrocele, silicone catheter for, 170 





Hydronephrosis 
giant, CA 19-9 in, 381 
noncalcareous 
magnetic resonance urography of, 225 
noncontrast computed tomography of, 225 
prenatal puncture of, leading to fetal urinoma and 
postnatal nephrectomy, 982 
Hypertensive patients, vesicoureteral reflux in, 1045 
Hyperthermia, local bladder, 466 
Hypoactive sexual desire disorder, 955 
Hypogonadism, 348 
Hypoplastic kidney, 175 
Hypospadias, 999 
Hypothermia, renal, 773 


Ileal conduit 
external-internal nephro-uretero-ileal stents in patients 
with, 438 
urinary diversion, robot-assisted totally intracorporeal 
laparoscopic, 51 
Imatinib mesylate, 934 
Immunohistochemistry, for p53 mutation evaluations, 989 
In vitro fertilization—embryo transfer, 217 
Indiana pouch urinary diversion, 167 
Inferior vena cava, renal cell carcinoma invasion of, 380 
Infertility 
assisted reproductive technology for, 2, 217 
definition of, 2 
male 
alternative therapies for, 141 
hormonal therapies for, 141 
marital adjustment to, 126 
quality-of-life effects, 126 
sexual function effects, 126 
varicocele embolization, 359 
Infravesical obstruction, 476 
Inguinal bladder hernia 
bowel ischemia masked by, 175 
after radical retropubic prostatectomy, 278 
Inguinal herniorrhaphy, laparoscopic prosthetic mesh, 380 
Insulin, 253 
Insulin-like growth factor binding protein-3, 1184 
B,-Integrin, 177 
Intercellular adhesion molecule-1, in interstitial cystitis, 688 
Interferon-alpha and thalidomide, for renal cell carcinoma, 
1061 
Interleukin-12 DNA vaccine, for bladder cancer, 596 
International Consultation on Incontinence Questionnaire 
Short Form, 1076 
Interstitial cystitis 
antiproliferative factor in, 22 
epidermal growth factor in, 22 
heparin-binding epidermal growth factor-like growth 
factor in, 22 
heredity of, 17 
intercellular adhesion molecule-1 expression in, 688 
prevalence of, 17 
treatment of, 3A-85 
urinary biomarkers for, 22 
Intracavernous injections, 532 
Intracytoplasmic sperm injection, 217 
Intraurethral muscle-derived cells, for intrinsic sphincter 
deficiency, 780 
Intrinsic sphincter deficiency 
intraurethral muscle-derived cells for, 780 
leak point pressures, 780 
Intussusception of migrated ureteral stent, 571 
lodine-125 brachytherapy, 110 
Ischemia-reperfusion, testicular damage caused by, 791 
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Isoflavone, for prostate cancer, 259 


Kidneys 
autosomal dominant polycystic, 369 
hypoplastic, 175 
multicystic dysplastic, nephrectomy for, 768 
Klinefelter’s syndrome, 380 


Laparoscopy 
abdominal, 27 
Burch colposuspension, for stress incontinence, 676 
diaphragmatic injury during, gelatin matrix for, 419 
(letter) 
donor nephrectomy 
in children, 163 
left transperitoneal approach, 857 
right retroperitoneal approach, 857 
ureteral complications of, 36 
free-floating intraperitoneal pelvic mass treated with, 176 
hand-assisted, for autosomal dominant polycystic kidney 
resection, 369 
ileal conduit urinary diversion, robot-assisted, 51 
nephrectomy 
donor. See Laparoscopy, donor nephrectomy 
partial. See Laparoscopy, partial nephrectomy 
renal arteriovenous malformation treated using, 1176 
water jet morcellation of renal tissue during, 796 
partial nephrectomy 
ex vivo, 1182 
hemostatic technique during, 976 
outcomes of, 241 
renal cell carcinoma treated with, 1182 
renal hypothermia using ice slush for, 773 
temporary arterial occlusion with, 241 
prosthetic mesh inguinal herniorrhaphy, 380 
pyeloplasty, for ureteropelvic junction obstruction, 982 
radical prostatectomy 
retropubic conversion of, 99 
robot-assisted, 819, 1095 
transperitoneal, 380 
urethral catheter retraction of prostate gland during, 
1168 
renal autotransplantation, 853 
retroperitoneal lymph node dissection, 550 
retroperitoneal nephrectomy, 566, 773 
sacrocolpopexy, for vaginal vault prolapse, 373 
seminal vesicle cyst removed using, 584 
simple prostatectomy, 778 
upper pole ureterocalicostomy, for ureteropelvic junction 
obstruction, 1182 
Leech therapy in penile replantation, 981 
Leptin receptor, in bladder cancer, 408 
Lienorenal ligament, 379 
Lower urinary tract symptoms 
aging and, 487 
benign prostatic hyperplasia-related, 476, 882 
contact laser prostatectomy for, 882 
cooled thermotherapy for, 716 
electrovaporization for, 882 
erectile dysfunction and, 1148 
gender differences in, 487 
obstructive, 1148 
prostatic obstruction and, 476 
after renal transplantation, 442 
research of, 3A-1 
studies of, 3A-] 
transurethral resection of the prostate for, 882 
treatment for, 288 
Low-fat, flaxseed-supplemented diet, 900 
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Lung metastases, 584 
Lung resistance-related protein, in transitional cell 
carcinoma, 694 
Luteinizing hormone-releasing hormone 
somatostatin analog and dexamethasone with, for 
hormone-refractory prostate cancer, 120 
LY320236, 114 
Lymph node(s), 928 
Lymph node dissection 
pelvic, during radical prostatectomy for prostate cancer, 
528 
retroperitoneal, 550 
Lymphedema, scrotal, 1180 


Magnesium oxide, 7 
Magnetic resonance imaging 
artificial erection and, for penile cancer staging, 1158 
contrast-enhanced dynamic, 922 
Magnetic resonance urography, for noncalcareous 
hydronephrosis diagnosis, 225 
Male aging, 641 
Male infertility 
alternative therapies for, 141 
hormonal therapies for, 141 
Marriage, infertility effects on, 126 
Mast cells, heparin-containing, 195 
Mepartricin, for chronic prostatitis/chronic pelvic pain 
syndrome, 13 
Mesenchymoma, benign renal, 981 
Metalloproteinase-2, 602 
Metalloproteinase-9, 602 
Metastases 
bone, 321, 940 
cutaneous, from genitourinary malignancies, 1021 
lung, 584 
penile, 981 
prostate cancer, 584, 778 
renal cell carcinoma, 1061 
stomach, 778 
testicular cancer, 176 
Methylene blue staining, 1205 
Microangiopathy, thrombotic, 380 
Micturition center, desmopressin modulation of, 994 
Micturition reflex, 3A-24 
Mitomycin C, for bladder cancer, 682 
Mixed incontinence, 3A-51 
Morcellation 
hand, 796 
water jet, 796 
Mucinous adenocarcinoma, 779 
Mucormycosis, renal, 979 
Multicystic dysplastic kidneys, 768 
Muscle-derived cells, intraurethral injection of, 780 


National Institutes of Health-Chronic Prostatitis Symptom 
Index, 1027 
Neobladder, Y-, 699 
Nephrectomy 
body mass index effects on, 46 
donor 
laparoscopic. See Nephrectomy, laparoscopic donor 
live, 857 
open, 36 
laparoscopic 
benign renal diseases treated with, 566 
renal arteriovenous malformation treated using, 1176 
water jet morcellation of renal tissue during, 796 
laparoscopic donor 
in children, 163 
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left transperitoneal approach, 857 
right retroperitoneal approach, 857 
ureteral complications of, 36 
laparoscopic partial 
ex vivo, 1182 
hemostatic technique during, 976 
outcomes of, 241 
renal cell carcinoma treated with, 1182 
renal hypothermia using ice slush for, 773 
temporary arterial occlusion with, 241 
length of hospitalization stay after, 46 
mortality after, 46 
multicystic dysplastic kidneys treated with, 768 
open 
benign renal diseases treated with, 566 
donor, 36 
postnatal, 982 
radical 
American Society of Anesthesiologists physica! status 
classification for, 841 
laparoscopic, 247 
in obese patients, 175, 247 
renal cell carcinoma treated with, 841 
retroperitoneoscopic, in obese patient, 175 
renal cell carcinoma treated with, 46 
retroperitoneoscopic 
description of, 211 (letter) 
in obese patient, 175 
surgical volume effects on, 46 
tumor emboli during, vena cava filter for prevention of, 
380 
Nephrolithotomy, percutaneous, 636 
Nephron-saving surgery, 241 
Nephroureterectomy 
in transitional cell carcinoma, 848 
transurethral stripping with, 848 
Nephro-uretero-ileal stents, in ileal conduit patients, 438 
Nerve-sparing operative procedures, methylene blue staining 
for, 1205 
Neurogenic bladder dysfunction, percutaneous 
nephrolithotomy for, 636 
Nitric oxide, corpus cavernosum release of, 184 
Nocturia Quality of Life questionnaire, 481 
Noncalcareous hydronephrosis 
magnetic resonance urography of, 225 
noncontrast computed tomography of, 225 
Noncontrast computed tomography, for noncalcareous 
hydronephrosis diagnosis, 225 
Nonseminoma, adjuvant chemotherapy for, 556 


Obese patients 
radical nephrectomy in 
laparoscopic, 247 
retroperitoneoscopic, 175 
renal cell carcinoma and, 46 
tubeless percutaneous renal surgery in, 1036 
Obstructive sleep apnea syndrome, 545 
Obstructive uropathy in prostate cancer, 1117 
Oocyte retrieval and maturation, 217 
Open donor nephrectomy, 36 
Orchiectomy 
chemotherapy after, 144 
germ cell tumors treated with, 144 
prostate cancer after, 342 
Organ-sparing surgery, for germ cell tumors, 421 
Osteomyelitis, pubic, 704 
Osteophyte, acute urinary retention associated with, 778 
Overactive bladder 
clinical relevance of, 3A-42 





costs of, 461 
in elderly, 3A-17 
socioeconomic relevance of, 3A-42 
treatment of 
antimuscarinic agents, 3A-32 
biofeedback-assisted pelvic floor muscle training, 61 
botulinum-A toxin, 1071, 3A-65 
electrical stimulation, 61 
mechanisms involved in, 3A-65 
pelvic floor muscle training, 61 


p53 
mutations of 
bladder cancer and, 392 
urothelial cancer and, 989 
overexpression of, in renal cell carcinoma, 651 
transitional cell carcinoma expression, 1079 
p63, 1079 
Paclitaxel, 778 
Pelvic cancer, 973 
Pelvic floor muscle training 
biofeedback-assisted, 61 
for overactive bladder, 61 
Pelvic lymph node dissection 
bilateral, 746 
during radical prostatectomy for prostate cancer, 528 
Pelvic mass, free-floating intraperitoneal, 176 
Pelvic pain syndrome. See also Chronic prostatitis/chronic 
pelvic pain syndrome 
etiology of, 3A-74 
management of, 3A-74 
Pelvic prolapse, 665 
Penile cancer 
chemotherapy for, 778 
magnetic resonance imaging and artificial erection for 
staging of, 1158 
Penile compression devices, 150 
Penile nodules, artificial, 174 
Penile resistance arteries, ATP-sensitive potassium channels 
in relaxation of, 800 
Penis 
foreign body removal from, 1183 
leech therapy in replantation of, 981 
self-amputation of, 981 
transitional cell carcinoma of bladder metastasis to, 981 
Percutaneous antegrade endopyelotomy, for ureteropelvic 
junction obstruction, 230 
Percutaneous nephrolithotomy, 636 
Percutaneous renal surgery, in obese patients, 1036 
Phytoestrogens, 382 
Plasma bubble, holium laser for, 586 
Plasminogen activator inhibitor-1, 1055 
Polyadenosine diphosphate-ribose polymerase inhibitors, for 
testicular ischemia-reperfusion injury damage, 791 
Potassium channels, adenosine triphosphate-sensitive, 800 
Potassium-sodium citrate 
calcium oxalate stone recurrence prevented using, 7 
urinary parameters affected by, 7 
Pouchograms after continent urinary diversion, 435 
Power Doppler imaging of corpus cavernosum arteries, 539 
Preimplantation genetic diagnosis, 217 
Priapism, stuttering, 1182 
Propionyl-i-carnitine, 641 
Prostate adenocarcinoma, 779 
Prostate biopsy 
color Doppler-guided, 301 
high-grade prostate intraepithelial neoplasia, 503, 1105 
parasagittal, 87 
pathology reports from, 83 
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repeat, 87 
saturation, 87 
sextant, 301, 892 
transrectal ultrasound 
epididymitis after, 306 
prostate cancer diagnosed using, 90 
Prostate brachytherapy 
epididymitis after, 293 
low-dose-rate, for prostate cancer, 1128 
Prostate cancer 
in African-Caribbean population, 737 
Agent Orange and, 757 
American Urological Association symptom score for, 90 
androgen-independent, 732 
anthropometry and, 253 
apical surgical margins in, 95 
bladder cancer risks, 268 
detection and diagnosis of 
biopsies, 301, 1105 
color Doppler-guided biopsy, 301 
GSTPI methylation used in, 414 
high-grade prostate intraepithelial neoplasia cores in 
prostate biopsy, 503 
prostate-specific antigen, 492, 727, 1100 
sextant biopsy, 301, 892 
ethnic differences, 727 
family history of, 1111 
geographic distribution of, 78 
glucose and, 253 
hormone-refractory 
bone markers as prognostic factors in, 321] 
bone metastases associated with, 321 
luteinizing hormone-releasing hormone analog with 
somatostatin analog and dexamethasone for, 120 
samarium-153-lexidronam complex for, 940 
zoledronic acid and imatinib mesylate for, 934 
incidence of, 78 
insulin and, 253 
in Japanese men, 727 
localized 
external beam radiotherapy for, 946 
high-intensity focused ultrasound for, 297 
psychological and decision-related adjustment after 
diagnosis of, 751 
radical prostatectomy for, 528, 1138 
syndecan-1 expression in, 402 
metastatic 
bone metastases, 321 
to lung, 584 
to stomach, 778 
syndecan-1 expression in, 402 
neuroendocrine cell differentiation in, 523 
obstructive uropathy in, 1117 
after orchiectomy, 342 
recurrence of 
contrast-enhanced dynamic magnetic resonance 
imaging for localization of, 922 
after external beam radiotherapy, 625, 922 
high-intensity focused ultrasonography for, 625 
insulin-like growth factor binding protein-3 as indicator 
of, 1184 
treatment of, 922 
risks of, 253 
screening for 
in African-Caribbean population, 737 
GSTP1 methylation used in, 414 
prostate-specific antigen. See Prostate-specific antigen 
selenium levels and, 912 
in spinal cord-injured patients, 509 
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surgical margins in, 95 
thrombotic microangiopathy in, 380 
transforming growth factor-B, expression in, 1191 
treatment of 
abarelix, 342 
5-alpha-reductase inhibitors, 114 
antiandrogen therapy, 732 
complementary and alternative therapies, 282 
conservative, 103 
external beam radiotherapy, 625, 922 
genistein-rich extract, 259 
herbal supplements, 288 
high-intensity focused ultrasound for, 297 
LY320236, 114 
nonsteroidal antiandrogen monotherapy, 523 
options for, 103 
prostate brachytherapy, 1128 
quality of life after, 273 
radical retropubic prostatectomy, 337 
radiotherapy, 103 
sexual functioning after, 273 
vitamins, 282, 288 
vascular endothelial growth factor levels in, 327 
Prostate gland 
abscess of, three-dimensional ultrasound-guided 
transperineal drainage of, 1017 
androgen deprivation therapy effects on volume of, 917 
transition zone of, 917 
transurethral resection of, 882 
urethral catheter retraction of, during laparoscopic radical 
prostatectomy, 1168 
Prostate intraepithelial neoplasia, high-grade, 503 
Prostatectomy 
contact laser, 882 
Gleason score indications, 103 
laparoscopic, ventriculoperitoneal shunt externalization 
after, 1182 


radical. See Radical prostatectomy 
simple, 778 


Prostate-specific antigen 
assays for, 815 
benign prostatic hyperplasia-associated, +92 
bicalutamide effects on doubling of, 928 
bounce, 110 
BPSA, 905 
clinical utility of, 815 
complexed, 1100 
disease-specific isoforms of, 492 
doubling time, 316, 732 

? 


ethnic differences in distribution of, 72 
after external beam radiotherapy, 1132 
free, 900, 1100 
genistein-rich extract effects on, 259 
low-fat, flaxseed-supplemented diet effects on, 900 
precursor forms of, 492 
prostate cancer detection using, 309, 316, 727 
radical prostatectomy and, 333, 887 
slope , 316 
total, 900, 1100 
velocity of, 309, 316 
Prostatitis 
Chronic. See Chronic prostatitis/chronic pelvic pain 
syndrome 
healthcare use and costs of, 1031 
Pseudallescheria boydii, 981 
Psychological distress, after prostate cancer diagnosis, 751 
Pubic osteomyelitis after bladder neck suspension, 704 
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Quality of life 
infertility effects on, 126 
nocturia effects, 481 
after prostate cancer treatment, 273 
urinary incontinence effects on, 67 


Radical cystectomy 
bladder cancer treated with, 73 
female sexual dysfunction after, 1153 
Radical nephrectomy 
American Society of Anesthesiologists physical status 
classification for, 841 
laparoscopic 
benign renal diseases treated with, 566 
in obese patient, 247 
renal arteriovenous malformation treated using, 1176 
water jet morcellation of renal tissue during, 796 
in obese patients, 175, 247 
renal cell carcinoma treated with, 841 
retroperitoneoscopic, in obese patient, 175 
Radical prostatectomy 
age of patient and, 518 
biochemical outcomes after, 518 
docetaxel before, 1138 
erectile dysfunction after, 960 
laparoscopic 
retropubic conversion of, 99 
robot-assisted, 819, 1095 
transperitoneal, 380 
urethral catheter retraction of prostate gland during, 
1168 
open, 819 
outcomes after, 518 
pelvic lymph node dissection during, for prostate cancer, 
528 
perineal, 746 
prostate cancer treated with, 528 
prostate-specific antigen levels and, 887 
retropubic 
biopsy during, 499 
catheter removal after, 513 
costs of, 746 
inguinal hernia after, 278 
laparoscopic prostatectomy converted to, 99 
modifications in, 95 
positive surgical margins after, 95 
prostate cancer treated with, 337 
prostate-specific antigen outcome after, 333 
radical perineal prostatectomy vs., 746 
sural nerve graft interposition after, 1122 
urethral stump exposure after, 1170 
urinary function after, 1122 
sildenafil citrate after, 532 
urinary incontinence after 
extracorporeal magnetic innervation for, 264 
functional electrical stimulation for, 264 
vascular endothelial growth factor levels affected by, 327 
Radiotherapy 
endometrial carcinoma treated with, 354 
external beam 
prostate cancer recurrence after treatment with, 625, 
922, 946 
prostate-specific antigen increases after, 1132 
prostate cancer treated with, 103 
urologic effects of, 354 
RBMY1, 131 
Rectal obstruction, 584 
Reflux nephropathy, 1045 
Renal agenesis, 584 





Renal angiomyolipoma, 584 
Renal arteriovenous malformation, 1176 
Renal autotransplantation, laparoscopic-assisted, 853 
Renal calculi 
extracorporeal shock wave lithotripsy for, 574 
ureteral access sheath to facilitate removal of, 574 
Renal cell carcinoma 
body mass index effects on nephrectomy for, 46 
inferior vena cava invasion by, 380 
interferon-alpha and thalidomide for, 1061 
laparoscopic partial nephrectomy for, 1182 
metastatic, 1061 
obesity and, 46 
prognostic stratification of 
p53 for, 651 
plasminogen activator inhibitor-1 for, 1055 
S-phase fraction, 1055 
thrombocytosis for, 447 
tumor-size breakpoint for, 235 
urokinase-type plasminogen activator for, 1055 
radical nephrectomy for, 841 
subtypes of, 651 
thrombocytosis in, 447 
TNM staging system in, 1050 
tumor-size breakpoint for prognostic stratification of, 235 
Renal cryoablation, 1209 
Renal cysts, 1178 
Renal diseases, benign, 566 
Renal hypothermia, for retroperitoneal laparoscopic partial 
nephrectomy, 773 
Renal mass, cystic, 981 
Renal mesenchymoma, benign, 981 
Renal mucormycosis, 979 
Renal pelvis, transitional cell carcinoma of, 778 
Renal surgery 
retroperitoneoscopic, in factor VIII deficient patient, 175 
tubeless percutaneous, in obese patients, 1036 
Renal transplantation 
live donor, 656 
lower urinary tract symptoms after, 442 
right renal vein extension for, 660 
using kidneys with fibromuscular dysplasia, 656 
Renal tumors 
cortical, 41 
laparoscopic partial nephrectomy for, 773 
natural history of, 41 
outcomes of, 41 
Renal vein extension, for cadaveric renal transplantation, 
660 
Retroperitoneal cyst, of lienorenal ligament, 379 
Retroperitoneal laparoscopic partial nephrectomy, for renal 
hypothermia, 773 
Retroperitoneal lymph node dissection 
laparoscopic, 550 
nonseminoma risk reductions using, 550 
Retroperitoneoscopic nephrectomy 
description of, 211 (letter) 
radical, 175 
Retroperitoneoscopic renal surgery, in factor VIII deficient 
patient, 175 
Retroperitoneoscopic ureterocalicostomy, 982 
Retrovesical tuberculosis, 582 
Right renal vein extension, for cadaveric renal 
transplantation, 660 
Robot-assisted procedures 
laparoscopic radical prostatectomy, 819, 1095 
laparoscopic sacrocolpopexy for vaginal vault prolapse, 
373 
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totally intracorporeal laparoscopic ileal conduit urinary 
diversion, 51 


Sacrocolpopexy, laparoscopic, 373 
Samarium-153-lexidronam complex, 940 
Scorpion toxin, 184 
Scrotum 
Fournier's gangrene of, 176 
lymphedema of, 1180 
Selenium, 912 
Seminal vesicles 
adenocarcinoma invasion of, 333 
cyst of, 584 
Sexual arousal disorder, 955 
Sexual dysfunction. See also Erectile dysfunction 
androgens for, 641 
carnitine for, 641 
female, after radical cystectomy, 1153 
Sexual functioning 
alpha-adrenergic inhibitor effects on, 428 
circumcision effects on, 155 
infertility effects on, 126 
neoadjuvant hormonal therapy effects on, 946 
after prostate cancer treatment, 273 
testosterone supplementation effects on, 348 
Sheaths, ureteral access, 834 
Shunts 
splenorenal, 776 
ventriculoperitoneal, 1182 
Sildenafil citrate 
erectile dysfunction treated with, 762, 951, 960 
intracavernous therapy change to, after radical 
prostatectomy, 532 
partner responses to, 762 
after radical prostatectomy, 532 
Silicone catheter, for hydrocele, 170 
Silicone-coated suburethral sling, for stress incontinence, 
1066 
Sinusoidal adherens junctions, in corpus cavernosum, 201 
Small bowel obstruction, 1182 
Somatic peptide-containing nerves, 591 
Somatostatin, 120 
Sparganosis, 176 
S-phase fraction, 1055 
Spinal cord-injured patients, prostate cancer in, 509 
Splenomegaly, 377 
Splenorenal shunt, 776 
Stents 
nephro-uretero-ileal, 438 
ureteral, intussusception of, 571 
urinary tract stones differentiated from, on computed 
tomography, 823 
Stomach metastases, 778 
Stone baskets, 1042 
Stress incontinence 
after brachytherapy, 293 
Burch colposuspension for, 676 
in elderly, 665 
silicone-coated suburethral sling for, 1066 
transvaginal surgery using cadaveric fascia for, 665 
Stuttering priapism, 1182 
Suburethral sling, for stress incontinence, 1066 
Superovulation, 217 
Sural nerve graft interposition, after radical retropubic 
prostatectomy, 1122 
Syndecan-1, 402 
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Tension-free vaginal tape, 671, 1182 
Testes 
adenomatoid tumor of, 779 
detorsion injury of, 195 
disseminated fungal infection involvement, 981 
granulocytic sarcoma of, 584 
vasoactive intestinal peptide effects on, 195 
Testicular adrenal rests in von Hippel-Lindau disease, 981 
Testicular cancer 
chemotherapy for, 137 
gene therapy for, 613 
human chorionic gonadotropin-beta promoter-based gene 
therapy for, 613 
metastases of, 176 
Testicular ischemia-reperfusion injury, polyadenosine 
diphosphate-ribose polymerase inhibitors for, 791 
Testicular tumors, nonpalpable, 1163 
Testosterone 
foreskin angiogenesis stimulated by, 999 
in hypospadias repair, 999 
male aging-related symptoms treated with, 641 
sexual functioning affected by, 348 
Thalidomide and interferon-alpha, for renal cell carcinoma, 
1061 
Thermotherapy 
benign prostatic hyperplasia treated with, 716 
bladder cancer treated with, 466 
Three-dimensional ultrasound-guided transperineal drainage 
of prostatic abscess, 1017 
Thrombotic microangiopathy, in prostate cancer, 380 
Tissue inhibitor of metalloproteinase-1, 602 
TNM staging system, in renal cell carcinoma, 1050 
Totally intracorporeal laparoscopic ileal conduit urinary 
diversion, robot-assisted, 51 
Transforming growth factor-B,, 1191 
Transitional cell carcinoma 
bacille Calmette-Guérin perfusion therapy for, 1084 
cathepsin expression in, 1089 
fluorescence in situ hybridization of urothelial cells in, 
398 
gene amplification in, 786 
HER-2/neu protein overexpression in, 786 
histologic grading of, 647 
lung resistance-related protein expression in, 694 
metalloproteinase-2 expression in, 602 
metalloproteinase-9 expression in, 602 
nephroureterectomy with transurethral stripping for, 848 
p53 expression in, 1079 
p63 expression in, 1079 
penile metastasis of, 981] 
of renal pelvis, in autosomal dominant polycystic kidney 
patient, 778 
of synchronous bilateral upper urinary tracts, 380 
tissue inhibitor of metalloproteinase-1 expression in, 602 
ureteroscopic appearance of, 647 
Transperineal drainage of prostate gland abscess, 1017 
Transrectal ultrasound prostate biopsy 
epididymitis after, 306 
prostate cancer diagnosed using, 90 
Transurethral resection 
of bladder tumor, 873 
of prostate, 882 
Transurethral stripping with nephroureterectomy, 848 
Transvaginal surgery, for pelvic prolapse, 665 
Tubeless percutaneous renal surgery, in obese patients, 1036 
Tuberculosis, retrovesical, 582 
Tyrosine kinase inhibitors of epidermal growth factor 
receptor, 619 
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uCyt+ test, 878 
Ultrasound 
high-intensity focused 
description of, 625 
for localized prostate cancer, 297 
transperineal drainage of prostate gland abscess guided 
by, 1017 


Ureter 
access sheaths, 834 
extension of, using appendix, 167 
Ureteral calculi, 175 
Ureteral reimplantation, for vesicoureteral reflux, 364 
Ureteral stenosis, retroperitoneoscopic ureterocalicostomy 
for, 982 
Ureteral stents, 571 
Ureteral stripping, 848 
Ureterocalicostomy 
laparoscopic, for ureteropelvic junction obstruction, 1182 
retroperitoneoscopic, 982 
Ureteropelvic junction obstruction 
animal models of, 190 
congenital unilateral, 190 
endothelin-1 expression and, 190 
laparoscopic pyeloplasty for, 982 
laparoscopic upper pole ureterocalicostomy for, 1182 
percutaneous antegrade endopyelotomy for, 230 
Ureteroscopy 
stone extraction using, 1042 
transitional cell carcinoma grading using, 647 
Urethral carcinoma, 33 
Urethral closure pressure, 811 
Urethral fistula, 175 
Urethral incompetence, 811 
Urethral obstruction in children, 967 
Urethral strictures, 837 
Urethral stump exposure, after radical retropubic 
prostatectomy, 1170 
Urethroplasty, anastomotic, 837 
Urge incontinence, 3A-45 
Urinary diversion 
continent, pouchograms after, 435 
continent right colon reservoir using cutaneous 
appendicostomy for, 577 
ileal conduit, 51 
Indiana pouch, 167 
Urinary incontinence 
antimuscarinic agents for, 3A-45 
behavioral therapy for, 3A-58 
after brachytherapy, 293 
in children, 3A-45 
costs of, 461 
drug therapy for, 3A-58 
functional magnetic stimulation for, 210 (letter), 264 
genitourinary prolapse and, 591 
International Consultation on Incontinence Questionnaire 
Short Form, 1076 
mixed, 3A-51 
quality of life affected by, 67 
after radical prostatectomy 
extracorporeal magnetic innervation for, 264 
functional electrical stimulation for, 264 
urodynamic parameters for, 67 
Urinary retention, 778 
Urinary stones 
helical computed tomography of, 828 
stents differentiated from, on computed tomography, 823 
Urinary tract 
malignancies, urinary cytology in diagnosis of, 1009 
transitional cell carcinoma of, 380, 1084 
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Urinary tract infection 
in children, 562 
febrile, 562 
Urine cytology 
description of, 1009 
voided, for urethral carcinoma diagnosis, 33 
Urinoma, fetal, 982 
Urokinase-type plasminogen activator, 1055 
Urolithiasis 
historical descriptions of, 806 
magnesium oxide for, 7 
pediatric, endoscopic management of, 159 
potassium-sodium citrate for, 7 
Urothelial cancer 
cellular FLICE-like inhibitory protein expression in, 1198 
Fas-mediated apoptosis in, 1198 
granulocyte colony-stimulating factor production by, 377 
intermediate-risk, +72 
p53 mutations and, 989 
Urothelial cells, 398 
Uterus didelphys, 175 


Vaginal tape, tension-free, 671, 1182 

Vaginal vault prolapse, robotic-assisted laparoscopic 
sacrocolpopexy for, 373 

Vanilloid substances, for overactive bladder, 3A-65 


Varicocelectomy, gonadotropin-releasing hormone 
stimulation test for predicting outcomes after, 1143 
Varicoceles, 359 
Vascular endothelial growth factor, 327 
Vasoactive intestinal peptide, 195 
Vena cava filter, for tumor emboli prevention during 
nephrectomy, 380 
Ventriculoperitoneal shunt, 1182 
Vesicoureteral reflux 
in hypertensive patients, 1045 
ureteral reimplantation for, 364 
Vesicovaginal fistula, congenital, 175 
Vitamins, for prostate cancer, 282, 288 
Voided urine cytology, for urethral carcinoma diagnosis, 33 
Voiding cystourethrography, 967 
von Hippel-Lindau disease, 981 


Water jet morcellation of renal tissue during laparoscopic 
nephrectomy, 796 

Whitmore, Willet F., 207 

Xanthogranulomatous orchitis, 176 

Y chromosome-linked AZF genes in azoospermia, 131 

Yeast functional assay, for p53 mutation evaluations, 989 


Y-neobladder, 699 


Zoledronic acid, 934 
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